お部屋に人がいないときに 
UII ご删くだか。 


内部クリーン運乾 


エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。 


内部クリーン運転について 

♦送風と暖房運転でエアコ 
ン内部を乾燥させ、カビや 
ニオイを発生しにくくしま 
す。が着したホコリやカビ 
は陈去しません。 

•運転範囲 
屋外湿度35で下 


•巧部クリーン運転やは、室 
内の温度や湿度が上昇した 
り、また一時的にニオイが 
発生する場をがあります。 

お部屋に人がいないときに 
ご使用ください。 

•室巧温度が高いときは、運 
転時商が短くなる場含があ 
ります。 

♦エアコン内部の乾燥効果を 
高めるため、巧部クリーン 
運転中は、フラップが閉じ 
ている時間があります。 


■巧部クリーン運転の動き フラップが開き、2〜3時間運転を巧います。 


送風 
(予備乾燥 ）I 


が 

信巧ユニット 




•ill 縣お B :. •巧觸を I 誦! 

P 誦誦議幽;| 


* しばらくすると表示部は 
通常表示にもどります。 


雛リ-ン 


rttii!t(? I i ; 更^^^ "7^ I!**■ JcK { \ 

r jOP ^ ✓ バ IS 军 lA C 招 5 す^ Vw 上 L 巧^/一い心 C 


ホもろ—庐？微閒拥ず 

< 5 • 飞•^ソ な 21 ム化 / 1 口 JI I ブ〇 


•フラップ（上下風向調節羽根）が閉じまず。 

•本体の巧部クリーンフンプか涵なしまず。 

♦首動内部クリーンを遠中で止めた場含は、次◎も運転鞋擲こ応じて 


巧部クリーン運転を巧いまず。自動巧部ク; 
雜日ク i し V 

場合は潭転中じ ち7 砂闇押してくド 

乂も!.:.。 jj .:. かレ JV 山たち J 勺?■叫.:.:.:1:.レー:. i 1 ム W ィ| 一/ I 口. IJ I ^ / V ^'： 


本体の内部クリーンランプ(緑） 
が点火了 


自動巧部クリ-~ンを® y 消したい! 

：：：；：；： g ；： i ：：；： i ： i ；：；： i ： i ：； g ：：：： i ： g^ 

巧甲 L てくド斗', 


自動の部クリーン 


初期設定「切」 

運乾中に^^を2秒間巧す。 

「入」に設定すると、ドライ•冷房運転停止 
後、運転時間に応じて自動で内部クリーン 
運転を巧います。 


>自動内部クリーンが設定されます。 
表示部は通常表示にもどります。 


本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯 



>「入」設定後、内部クリーンランプと運転 
ランプは下記のようになりまず。 



内部クリーン 
ランプ 

運転 

ランプ 

エアコン運転中 

点の 

点灯 

エアコン停止中 

消の 

消灯 

内部クリーン運転中 

点の 

消な 


手動の部クリーン 


停止中にを2秒間巧す。 


♦内部クリーン運転を行います。 
表示部は通常表示にもどりまず。 


本体の内部クリーンランプ(緑)が点な 


I 使ってみょぅ 
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お手入れのしかた 


おま入れ卓見表 


お手入れ早見表 



前面パネル 


エア フイルター伯色） 


■ミちれの気になるとき 

または 


ふきとり 


水洗い 


挺李入 



フイ ルター 自動掃除 


()^)10 年で交換 I 



1 [>26ぺ-詞 

フィルクー自動掃除「入」でお使いいただく場合は、基本的にお手入れ 
不要でず。 み8ぺ-巧 

エアフィルターに油ミちれやタバコのヤニが付着している、フィルター 
自動掃除「切」にしている場合などミちれが気になるとき、お手入れし 
て < ださい。 

■ミちれの気になるとき 


巧 


または 



♦水または中性洗剤を含ませたやわらか 
い布で軽くふきまず。 

♦水洗いをした場合は、水気をよくふき 
敢り、日陰で乾かします。 




•掃除機でホコリを吸い取り、ミちれのひどいときは、中性ミ先剤を溶か 
しためるま湯で洗います。 

•フィルターはやわらかいスポンジでやさしくこすリ洗いしてください。 
•水洗い後は、輕く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。 



r 




ダストボックス/ダストブラシ 

■おそうじサインが表示されたら 




そろじき Msa 水洗い 


•ダストボックスとダストブラシの 
ホコリを掃除機で吸い巧ります。 
•水洗いをした場合は、日陰でよく 
乾かしまず。 
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广 yi \ を慧 


•お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグ 
を 抜くか ブレーカーを 切ってください。 

♦室内ユニ、ソトの金属部に手を触れないでください。 

けがの原因になることがあります。 

• 40 でじ(上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナー 
などの揮発牲のもの、みがき粉、クワシなどのか 
たいものは使わないでください。 


各部の取外し•取巧けかたは 
(►22〜25ぺ-ジ1 を参照してください 







銀除菌•アレル 
除去フイルター 

版色） 


光軸媒空清 
フイルター 

(黒色） 


室内ユニット/リモコン 



(|310年で交換 i 


■ミちれの気になるとき 


(►26ぺーン1 

■ミちれの気になるとき 

または 


つけおき 





♦掃除機でホコリを吸い巧り、ミちれのひどいときは、 
姑るま湯または水で10〜1日分つけおき洗いをします。 

春フィルターはこすり洗いしないでください。 

♦つけおきずる場合は、フィルターを枠から化さないで 
ください。 

•つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かして 
ください。 

♦水切りの際はフィルターをしぼらないでください。 


•やわ6かい布でか6ぶきします。 


おそうじサインについて 

♦約10年上運転する、またはフィルター 
掃除運転（自動-手動）によりダストボックス 
内にホコリがたまる、またはダストブラシが 
巧れると、おそうじランプが点滅します。 

おそうじサインが表示されているときは、 
フィルター掃除運範できません。 


N 


狼芋入れ後献 
おすうじサインを 
リおットしてくすごを 


じサインリセ 


■お手入れ後、電源プラグもしくは 
ブレーカーを入れ、リモコンを 
エアコン本がに向けて 

お削サイン 

(® を約2秒間押す。 


> 


ダストブラシの交換について026 ペ-ジ） 




•本体のおそうじランプの点滅が 
消えます。 


げ適に使い続けるために 
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エアフイルター/光離媒空清フイルター/銀除菌 


アレル除去フィルター 




お手入れのしかた 


各部の取かし 


前面パネルを開ける。 

参パネルの兩側に指をかけて 
パネルが'止まる位置まで 
が顯脉まず。 ： 


光触媒空清 


銀除菌-アレル除去 

フイルター (陕色） 


黄色の固をツマミ （2 力所）を 

固定ツマミがとまる位置まで巧し下げて、 

青色のフィルター押さえ枠を上げる。 

♦フィルクー押さえ枠を動かずときは、固定 
ツマミをつまんで 1] かしてください。 

化の細い部分をつまんで動かすと、フィル 
夕一押さえ枠が破損するおそれがあります。 


エアフィルターをガイドか与 
引き出す。 

参エアフィルターの下部に指を入れ、 
本体ガイドから外します。 

垂下為 fii 議引轰 H 杉まず。:： 


光角!!!媒空清フィルターと 
銀除菌•アレル除去フィルタ- 
引き出す。 

•ツマミを持ちフック部から外して 
滞議議瞧議藝隱議;於まず が:.-.::: 

春光触媒空清フィルター(ち側)、 

銀餘菌-アレル除去フィルター(左側) 
です。 


光触媒空清 
フィルター 
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それぞれの手順じしたがって、各部を取り外しで 
お手入れをしてください。 ぺ■^ジI 


ダストボックス/ダストブラシ 


黄色のツマミ （4 力巧）を解條側へ 
スライドさせる。 


2 


ダストボックスの兩側にあるくぼみに 
指をかけ、ゆっくり取り外す。 


3青色のツマミを解除側へスラ 
J ダストボックスを開ける。 


イドさせ、 






前面パネル 


ミ主意- 

•前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している 
台を使用し、足元に卡かを意してください。 
•前面パネルが落ちないようにしっかリと手で 
支えて操作してください。 


前面パネルを外す。 

♦前面パネルが止まる位置まで開き、 

前面パネルをスライドさせて外します。 


前面パネル 



快適に使い続けるために 
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エアフイルター/光触媒空清フイルター/銀除菌•アレル除去フイルター 


お手入れのしかた 


前面パネル 


銀除菌-アレル除去 
フイルター (灰色） 


光角!!!媒空清フィルターと 
銀除菌•アレル除去フィルターを 
おりがける。 

•光触媒空清フィルクー(黒色)はち側、 

銀除菌-アレル除去フィルター（灰色)は 
左側に取 U 付けます。 

•ツメをフック部へかけて取りがけます。 
♦光触媒空清フィルター(黒を)、銀除菌 • 

アレル除去フィルクー(灰色)か’正し< 
取り巧けられていないと、エアフィルタ- 
引つかかり、フィルター掃陈運歷が正常じ 
巧えない場をがありまず。 


でフィルター挿乂〇 
に差し込む 


エアフィルターを取り付ける 

♦エアフィルターは 「前」 の 表示 
を手前にして、「挿入ち向 t 」 - 

にしたがって差し] A みまず。 4 

♦本体ガイドに必ず差し込んで 
ください。 


「FRONT 前」を手前じして、 
「挿入方向 t」 にしたがって 
差し込む 


③ガイド(こ差し込み、 
フィルクー位置[こ合わす 


青色のフィルター押さえがを閱じて、 
黄色の固定ツマミ （2 力巧）を上ち向へ 
r カチッ」と音がするまで、巧し上げる。 

♦固定ツマミ煩を)は r カチ、ソ」と音がするまで押し 
てください。 

確実に□ックされていないと前面パネルを閉じる 
際に前面パネルが破損するおそれがあります。 
また、フィルター掃除運転が正常に行えません。 


①固定ツマミを 
つまんで閉じる 


前面パネルを取り付ける。 

•前面パネルの左ちの回乾軸を窒巧ユニ、ソトの軸穴に合わ 
せて取りがけます。夕のままゆつくリノ\°ネルを蘭じます。 

注意-> 

参前面パネルは、確実に取り付いていることを 
確認してください。 
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